= Élections Législatives du 12 Mars 1967 


Circonscription Nord de la Hte-Marne 
LISTE V REPUBLIQUE 


lectrices, Electeurs Haut-Marnais, 


En nous plaçant avec 18.477 
VOIX soit 8.200 voix, de plus qu'en 1962, en têté des 
candidats vous avez montré nettement votre adhésion à 
l'œuvre accomplie par la W° RÉPUBLIQUE 


et nous vous en remercions sincèrement, 


En VOTAN T Centre Démocrate, vous avez manifeslé clairement votre hostilité à une 
majorité Communiste-Fédéralion qui ne manquerait pas d’être dominée par le Parti Communiste. 


En VOTANT Fédération, vous n'avez certes pas voulu non plus donner vos voix à celle 


alliance contre nature qui détruirait nos libertés. 


Vous Voterez ausecond tour pour le maintien d’une majorité 
stable et pour l’expansion de la France et de la 


Haute-Marne. 





Vous Voterez pour 


en apportant vos suffrages à 


Jacques DELONG 


Docteur en Pharmacie 
Maire de Doulaincourt : 
Député sortant 


CH, GAUTHIER » SAÏNT-OIZIER 


Ia Paix 


la Prospérité 


le Progrès 
l’Efficacité 


son Suppléant : 


Lucien HORNEBECK 
Officier de la Légion d'Honneur 

Grand Mutilé de Guerre 
Adjoint au Maire de Saint-Dizier 





